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Icom America Presenta el Nuevo Radio Portatil Digital IDAS™ de la serie 
F1000D 


KIRKLAND, Wash. (Mayo 2015) — Icom America anuncia el nuevo radio 
portatil digital modelo F1000D/F2000D VHF/UHF. Para complementar el 
portafolio de la serie de radios IDAS™ en 6.25kKHz NXDN™, la nueva serie 
F1000D provee funciones de emergencia, audio alto y claro y un chasis 
compacto y sumergible. El nuevo F1000D es ideal para fabricas, industrias, 


seguridad, centros comerciales y hospitales. 


El nuevo F1000D puede ser programado para trabajar en sistemas 
troncalizados mono sitio Tipo-D, convencional digital y modo analogo por canal. 
Las caracteristicas digitales IDAS incluye; llamadas individuales/grupo y 15-bit 
digital de encripcion de voz. El radio también ofrece un sistema de seguridad 
automatica enviando una senal de emergencia a traves de las funciones de 
detector de movimiento, hombre caido y/o trabajador solitario. A traves del 
microfono GPS puede enviar la posicion (Requiere del microfono adicional 
GPS). 


El nuevo F1000D/F2000D es compacto, certificado IP67 y cumple con los Mil- 


Spec como sumergible, sellado al polvo y robusto. Este portatil ofrece un audio 
800mW incluye anunciador de canal y bateria de larga duracion para un uso continuo de hasta 18 
horas. 


Para mas informacion, visitar el enlace abajo del F1000D/F2000D: 


http://icomamerica.com/en/products/landmobile/idas/f1 000dseries/default.aspx 
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